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DIEBOLD BELGIUM S.p.r.l. 

Succursale d’une societe privee a responsabilite limitee de droit etranger 

DIEBOLD BELGIUM S.p.r.l. 

Adresse de la succursale : L-4959 Bascharage, 43-45, Z.A. Op Zaemer 
RCS Luxembourg : B 78108 


Extrait des resolutions prises par les associes de la societe 
DIEBOLD BELGIUM S.p.r.l. 


Les associees de la societe acceptent la demission de Monsieur Bassem BOUZID de ses 
fonctions de gerant de la societe privee a responsabilite limitee de droit etranger 
DIEBOLD BELGIUM S.p.r.l., avec effet au 23 Septembre 2016. 


Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Societes et Associations 
ainsi qu'au Registre de Commerce et des Societes. 



